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O Pour chacune des fonctions suivantes, justifier _ |‏ 
qu'elle est derivable sur l'intervalle I précisé puis calculer‏ 


sa dérivée pour tout réel x de cet intervalle. 


1. f(x)=3x-4 sur I=R 


2. g(x)=(2x+1) sur I=R 
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Æ Dans chacun des cas suivants, justifier que f est | 
derivable sur l'intervalle I et calculer f’(x) pour x el. 


1. f(x)=(x-1)Vx et I=]0;+=[ 


2. f(x) =(x?-1)(x3+2x-1) et I=R 


3. 7⑦= テ デュ et I = ]-2;2[ 
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